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NEW DELHI , FRIDAY , JUNE 26 , 2020 / ASADHA 5 , 1942 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 18 जून , 2020 


का.आ. 2084 ( अ ) . केन्द्र सरकार , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 
( 2012 का 37 ) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25 ) की 
धारा 4 ( ङ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , कल्याणी के संस्थान निकाय के 
सदस्य के रूप में निम्नलिखित को एतद्द्वारा नामित करती है : 


1 . 


डॉ . सुधीर कृष्णा , वरिष्ठ सलाहकार बाल चिकित्सा सर्जन , तीरथ राम शाह अस्पताल , दिल्ली 

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों 
द्वारा शासित होगा । 


[ फा.सं. जेड -28016 / 65 / 2017 - पीएमएसएसवाई- IV ] 


सुनील शर्मा , संयुक्त सचिव 


2820 GI / 2020 
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MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 18th June , 2020 


S.O. 2084 ( E ) .- In exercise of the power conferred by Section 4 ( e ) of All India Institute of Medical 
Sciences Act , 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by the All India Institute of Medical Sciences ( Amendment ) Act , 2012 
( 37 of 2012 ) , the Central Government hereby nominates the following as member of the Institute Body of the All 
India Institute of Medical Sciences , Kalyani : 
1 . Dr. Sudhir Krishna , Senior Consultant Pediatric Surgeon , Tirath Ram Shah Hospital , Delhi 

The term of the office of the member shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of the 
All India Institute of Medical Sciences Act , 1956 . 


[ F.No. Z - 28016 / 65 / 2017 - PMSSY - IV ] 


SUNIL SHARMA , Jt . Sccy . 
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